إعلاء السنن اة الماء 0۸ 


ولفظ أبى داود: سئل رسول الله َر عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال 
رسول الله َر : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». ولفظ الحاكم: فقال: «إذا كان 
الماء قلتين لم ينجسه شىء» وفى رواية لأبى داود وابن ماجة: «فإنه لا ينجس». قال 
الحا كم : صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته» وقال ابن مندة: إسناده على 
حر بسلم ومدارة على الرليد بن كتيوه فقيل :عند عر محمد بن جر ین ار 
وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. 

اواب أن هذا لبس اط رايا فادها قانه عل قير أن بكرن اليم فرعا 
انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن 
عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكير وعن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغرء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم؛ وقد 
رواه جماعة عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين . وله طريق ثالث رواها 
الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» وسئل ابن معين عن هذه الطريق » فقال: إسنادها جيد» قيل له: فإن ابن 
علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد: “ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثرء لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماع" . وقال فى 
الاستذكار: ”حديث معلول رده إسماعيل القاضى» وتكلم فيه . وقال الطحاوى: ' إنهما , 
لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يغبت“. ) 

وقال ابن دقيق العيد: “هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق 
الفقهاءء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا فى بعض ألفاظه» فإنه يجاب عنه 
بجواب صحیح › ا يمكن الجمع بين الروايات› ولكنى ترکته› لأنه لم يبت عندنا 


